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CULTURE SPÉCIALE 
DE ROSIERS 


COLLECTION GÉNÉRALE ROSIERS BUISSONS 
VARIÉTÉS PROTÉGÉES TIGES - PLEUREURS 
____FHUYAS pour haies GRIMPANTS 


MOUSSEUX 


CULTURE SPÉCIALE DE ROSIERS 
EN CONTENEURS 
Pour plantations tardives 
(de mars à juin) 


AtTIuH49 JAUD 


ROSIERS BUISSONS 
A GROSSES FLEURS 


REMONTANTS - COLLECTION GENERALE 
(SERIE BG) 


2 MC Amatsu Otome Jaune pur 
T2 MCO American Home Rouge brique 
T2M  Arlésienne Abricot orangé 
T2MC Astrée Rose saumoné 
2 MC Aveu Rose foncé 
4M Blanc 
Queen Elisabeth Blanc 
3 CO Carla Rose clair 
4 MH Coronado Rouge écarlate nuancé 
jaune orangé 
2 MCO Crimson Glory Rouge velouté 
3 MC Critérion Rouge clair 
_T2 MCO Dame de Cœur Rouge clair 
T2M0 Diamond Jubilée Jaune ocre, 
reflets orangés 
2 MC Ebène Rouge noirâtre 
T3 MCO Ena Harckness Rouge sang 
2 MCO Ernest H. Morse Rouge 
_T2MC Gold Giow Jaune canari pur 
T2MC Grand-Mère Jenny Jaune ocre et rouge 
T3MC Hommage d'Anjou Saumon orangé 
T2 MCO Joséphine Bruce Rouge noir velouté 
2 MC Karl Herbst Rouge vif 
T3 MCO Mrne À. Meilland Jaune canari et rose 
3M Mre Jules Bouchée Blanc carné 
T2M MreL. Laperrière Rouge cramoisi foncé 
T3 MCO Michèle Meilland Rose vif 
T2MC Mister Lincoin Rouge foncé velouté 
3 MCO Première Ballerine Rose foncé 
2 MC Québec Jaune citron 
T4 MHC Queen Elisabeth Rose pur 
3MC Reine des Bermudes Rouge géranium 
T2M Sultane Rouge, revers jaune d'or 
2 MC Tiffany Rose 
2 MP Tzigane Vermillon, revers jaune 
T2 MCO Virgo Blanc pur 


ROSIERS POLYANTHAS 


ET FLORIBUNDAS 
(BUISSONS A FLEURS GROUPÉES 
ET A FLEURS EN BOUQUETS) 
REMONTANTS - COLLECTION GENERALE 
(SERIE BG) 


T3M Alain Rouge écarlate 
2M Blanc Lafayette Blanc 
2M Dacapo Saumon 
2M Distinction Rose brillant 
3M Edith de Martinelli Rose crevette 
2M Européana Rouge foncé 
2M Golden Delight Jaune canari 
2M Hollanderina 
(Red Favorite) Rouge pourpre 
2M Joseph Guy Rouge carmin 
2M Kimono Rose clair vif 
2M Lili Marlène Rouge foncé velouté 
2 MH Mascarade Bicolore, rouge et jaune 
2MC Orange Sensation Orange brillant 
3M Orange Triomphe Rouge écarlate 
2M Ruth Leuwerick Rouge géranium brillant 
3MC  Spartan Saumon orangé … 
3MC Vogue _ Saumon brunâtré 
CT2M | Yellow Hammer Jaune pur 
_2M. _ Yvonne Rabier y Blanc pur 


LE Thade. 


ROSIERS MINIATURES 


COLLECTION GENERALE - 
Baby Mascarade 


Baby Gold 
Coralin 


M. Bluebird 
Margo Koster 


RON SE LRO en 2 es cs 


Pour Toi 


— 


Rosada 


Fête des Mères 
Fête des Pères 
Joséphine Weatcroft 


Perle d’Alcanada 


(SERIE MINI) 


Jaune, cuivré et rouge 


Jaune d'or 
Vermillon orangé 
Rouge vif 
Orange lumineux 
Jaune pastel 
Bleu lavande 
Orangé 

Rouge carmin 
Blanc ivoire, 
reflets crème 
Rose pêche 


ROSIERS GRIMPANTS 
A PETITES FLEURS 


COLLECTION GENERALE - (SERIE GC) 
R Alain Rouge écarlate 
R All Gold Jaune pur 
R Blaze Rouge écarlate 
R Curiosa Saumon foncé 
R Etendart Rouge 
R Fashion Rose saumon corail 
R-PL Flammentanz Rouge ardent velouté 
R-PL Goldilocks Jaune 
R Hollanderina 
(Red Favorite) Rouge pourpre 
R-PL Orange Sensation Orange brillant 
R Pinockio Rose 
R Raymond Chenault Rouge sang 
R Spartan Saumon orangé 
R Valenciennes Rouge géranium 


ROSIERS GRIMPANTS 
A GROSSES FLEURS 


REMONTANTS - COLLECTION GENERALE 


(SERIE GC) 


Astrée 

Carla 

Crimson Glory 
Ena Harckness 
Etoile de Hollande 
Grand-Mère Jenny 
Guinée 

Joséphine Bruce 
Karl Herbst 

Mme A. Meilland 
Mme Henri Guillot 
Mme Jules Bouchée 
Mme P.S. Dupont 
Marie-Claire 
Michèle Meilland 
Orientale 
Président Hoower 
Queen Elisabeth 
Specks Yellow 
Sultane 

Sutter’s Gold 
Talisman 

Tiffany 


: 


Rose saumoné 
Rose clair 

Rouge velouté 
Rouge sang 

Rouge soutenu 
Jaune ocre et rouge 
Rouge noirâtre 
Rouge noir velouté 
Rouge vif 

Jaune canari et rose 


Orangé, nuancé capucine 


Blanc carné 
Jaune pur 
Cuivré 

Rose vif 

Rose saumoné 
Cuivré 

Rose pur 
Jaune pur 


Rouge, revers jaune d'or 
Jaune veiné orange et rouge 


Cuivré 


Rose 
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ROSIERS GRIMPANTS ANCIENS 


Albéric Barbier (Barbier en 1900) hybride de wischu- 
riana - Fleurs moyennes, blanc ivoire, centre jaune. 
Parfumé. Feuillage brillant, floraison hâtive. Convient à 
mi-ombre. non remontant. 5 à 6 m - Série L 

Aimée Vibert (Vibert en 1828) noisettiana- Syn.: "Bouquet 
de la Mariée”. Grimpant robuste et vigoureux donnant 
des bouquets de fleurs moyennes, doubles, aplaties, 
blanc pur, parfumées. Floraison de juin à octobre. 5 à 
6 m - Série L 

Albertine (Barbier en 1921) hybride de wischuriana - 
Rosier à grand développement, épineux, donnant de 
grandes fleurs doubles, rose chamois cuivré réunies en 
bouquets. parfumé. Longue floraison, mais non remontant. 
6 à 8 m- Série L 

Auguste Gervais (Barbier en 1918) hybride de wischuriana. 
Bon grimpant de la race des "Barbier”. Feuillage agréable 
et sain. Larges fleurs en grappes, rose cuivré au revers, 
ivoire abricot à l'intérieur des pétales. Parfumé et résistant 
aux fortes chaleurs. Floraison très longue. Petite reflo- 
raison d'automne. 5 à 6 m - Série L 


Alexandre Girault (Barbier en 1909) hybride de wischu- 
riana - Rosier à grande végétation, fleurs en bouquets, 
rose carmin luisant, doubles. Non remontant. 6 à 8 m- 
Série L 

Aloha (Boerner en 1949) hybride moderne - Grimpant 
ou arbuste à port érigé (selon taille) très sain et vigoureux. 
Grandes fleurs bien pleines, rose vif carminé, à odeur de 
thé. Remontant. 2 à 3 m- Série L 


American Pillar (Van Fleet en 1902) hybride de wischu- 
riana - Fleurs simples, moyennes en larges inflorescences, 
rose carminé à œil blanc. Feuilles allongées, luisantes. 
Rappelle l'églantier sauvage. Non remontant. 6 à 8 m- 
Série L 

Aviateur Blériot(Fauque en 1910) hybride de wischuriana- 
Grimpant à feuillage brillant donnant des petits bouquets 
de fleurs doubles, jaune safran doré, parfumées (senteur 
de magnolia). Non remontant. 6 à 8 m - Série L 


Bleu Magenta (France) hybride de multiflora- Grimpant 
à bois presque sans épines, donnant des bouquets de 
fleurs doubles, rouge pourpre foncé.Feuillage foncé. 
Légèrement parfumé. Non remontant. 4 à 5 m - Série L 


Blossomtime (0'Neal/Bosley en 1951) hybride moderne 
Beau rosier grimpant ou arbustif (selon taille) à fleurs 
très larges (10 cm) doubles, rose lumineux, fortement 
parfumées. Bien remontant et sain. 1,80 m à 2,00 m- 
Série L 

Bobbie James (Sunningdale Nurseries en 1961) hybride 
de multiflora - Grimpant très vigoureux à feuillage clair, 
sain, se couvrant de larges bouquets de fleurs blanches, 
simples, en coupe, très parfumées. Idéal pour garnir de 
vieux arbres. Non remontant. 6 à 7 m - Série L 

Cécile Brunner (Hosp en 1920) chinensis - Très bon 
grimpant, vigoureux, toujours fleuri. Larges bouquets de 
petites fleurs au coloris rose délicat. Beau feuillage, 
agréable rosier, tard en automne. Bel effet en arbuste 
libre. Bien remontant. 2 à 3 m - Série L 

Chaplin’s Pink Climber (Chaplin Brothers en 1928) 
hybride de wischuriana - Beau grimpant à fleurs semi- 
doubles, étalées, rose brillant, réunies en gros bouquets. 
Variété spectaculaire et robuste (Pylônes, palissades 
etc.). Non remontant. 4 à 5 m - Série L 


City of York (Tantau en 1945) hybride de wischuriana - 
Syn. : "Direktor Benschop”. Très bon grimpant à fleurs 
semi-doubles blanc crème, en coupes, parfumées. Feuillage 
brillant et sain. Floraison fin juin/juillet. 5 à 6 m- Série L 
Devoniensis (Pavitt-Curtis en 1858) thé sarmenteux - 
Syn. : "Magnolia Rose”. Grimpant vigoureux à très 
larges fleurs, doubles, blanc crème, avec quelques fois, 
une pointe de rose abricot. Remontant. 3 à 4 m. Série L 
Dorothy Perkins (Jackson et Perkins en 1901) hybride 
de wischuriana - Grimpant à port souple, fleurs pompons, 
rose vif pur,réunies en gros bouquets. Non rh: ° 
à 6 m- Série L 

Evangeline (Walsh en 1906) hybride de RP SP S - 
Grimpant très vigoureux à fleuillage brillant, se couvrant 
de bouquets de fleurs églantines blanc crème, avec des 


nuances de rose vif, presque rouge parfois. parfumé. 
Très bel effet. Ne remonte pas, mais fleurit tard HE 
saison. 5 à 7 m. Série L_ 


Excelsa (Walsh en 19089) hybride de wischuriana” CAN 


Grimpant à port souple, f 


fleurs pompons, rouge vif, réunies 


en bouquets. Non remontant. 5 à 6 m- Lds Lies 


Felicité et Perpetue (Jacques en 1827) hybride de 
sempervirens - Grimpant très vigoureux à feuillage brillant, 
presque persistant. Floraison remontante, fleurs blanc 
carné, à quartiers. Parfumé. 3 à 4 m - Série L 


Flora Mac Ilvor (Lord Penzance en 1894) hybride de 
rubiginosa - Grimpant ou arbuste vigoureux à feuillage 
doucement parfumé. Fleurs simples rose très pâle à 
centre blanc. Convient bien pour haies. Non remontant. 
1,50 m à 2,50 m - Série L 


François Foucard(Barbier en 1900) hybride de wischu- 
riana - Grimpant à bois très souple. Grappes de petites 
fleurs jaune citron. Feuillage fin. Nonremontant.5 à6 m- 
Série L 

François Juranville (Barbier en 1906) hybride de 
wischuriana - Grimpant vigoureux, à fleurs bien doubles, 
à quartiers, rose frais teinté de jaune. Parfumé (senteur 
de pomme fraîche). Non remontant. 6 à 7 m - Série L 


Frau Karl Druschki (W. Lawenson en 1906) hybride 
remontant - Syn. : "Reine des Neiges”. Forme grimpante 
du célèbre buisson, blanc tacheté de rouge. Aime le plein 
soleil. Remontant. 4 à 6 m. Série L 


Général Mac Arthur (E.G. Hill et Cie en 1923) hybride 
de thé - Grimpant à fleurs semi-doubles rose carminé, 
très parfumées, en coupe. Feuillage léger. Remontant. 5 
à 6 m. Série K 

Ghislaine de Féligonde (Turbat en 1916) hybride de 
multiflora - Beau grimpant très florifère se couvrant de 
bouquets de fleurs doubles jaune abricot, légèrement 
teinté de saumon. Beau feuillage. Bel effet, utilisé en 
arbuste. Remontant. 2 à 3 m - Série L 


Gloire de Dijon (Jacotot en 1853) thé - Grimpant à 
grosses fleurs bien doubles, plates, parfumées (odeur 
de thé) jaune transparent fortement saumoné- Exposition 
ensoleillée. Remontant. 3 à 4 m. Série L 

Golden Showers(Lammerts en 1956) hybride moderne. 
Rosier vigoureux donnant de larges fleurs jaune canari, 
réunies en bouquets, feuillage luisant très sain. Très 
remontant, peut s'utiliser en arbuste. 2 à 3 m - Série K 


Heidelberg (Kordès en 1959) hybride moderne - Grimpant 
ou bel arbuste, selon utilisation. Larges fleurs doubles, 
rouge clair, parfumées. Feuillage sombre très sain. 
Remontant. 2 à 3 m - Série K 


Hiawata (Walsh en 1904) hybride de wischuriana - 
Grimpant à petites fleurs rouge écarlate à centre blanc 
réunies en gros bouquets, 4 puce 2 vert brillant. 
Non remontant. 5 à 6 m - Série L 

Independance Day (Bees en 1930) hybride de thé - 
Grimpant vigoureux à fleurs globuleuses jaune d'or à 
abricot orangé. Feuillage léger, brillant foncé. Remontant. 
4 à 5 m. Série L 

Joseph Guy (Nonin en 1928) polyantha sarmenteux - 
sport du célèbre buisson. Joli grimpant à fleurs en 
bouquets, rouge carmin lumineux. Feuillage vert clair, 
sain, vigoureux, idéal pour pylônes, petites haies palissées 
comme autrefois. Remontant. 3 à 4 m. Série K 
Kifsgate (E. Murrell 1954) filipès - grimpant à forte 
végétation donnant une multitude de petites fleurs simples, 
blanc crème, légèrement parfumées, réunies en gros 
bouquets. Idéal pour habiller de vieux arbres. Petits fruits 
ablesen: pete, Nonremontant. 7 à8 m. 


bride de wischuriana - 


in rosier à bols souple. 


des boutons turbinés, allongés. Fleurs semi-doubles, 
parfumées chamois-abricot. Fleurit tôt au printemps et 
belle refloraison d'automne. Situation ensoleillée. 4 à 
5 m. Série L 


La Mortola (Hambury en 1954) hybride de moschata. 
Grimpant vigoureux au feuillage clair, très sain. Floraison 
en gros bouquets de fleurs blanches, simples, larges, 
parfumées. Peut garnir de vieux arbres. Non remontant. 
6 à 8 m. Série L 

Le Rêve (Pernet-Ducher en 1923) hybride de fœtida - 
Beau grimpant à feuillage luisant. Riche floraison, mais 
non remontante. Fleurs semi-doubles jaune vif. 4 à 5 m. 
Série L 

Leverkusen (Kordès en 1954) hybride moderne - Bon 
grimpant robuste à fleurs parfumées, semi-doubles, en 
bouquets, jaune crème à centre plus soutenu. Floraison 
à partir de mi-juin. Remontant. 3 à 4 m. Série L 


Lorenzo Pahissa (Pahissa en 1941) hybride de thé - 
Grimpant vigoureux donnant de larges fleurs rose corail. 
Feuillage sain.Agréable également en arbuste. Parfumé. 
Remontant. 2,50 m à 3 m. Série L 

Lord Penzance (Penzance en 1894) églantéria - Grimpant 
de moyen développement, mais plus apprécié sous sa 
forme arbustive. Race des "Penzance” (Sweet Briar). 
Feuillage délicatement parfumé. Les fleurs simples, 
jaune chamois teinté de rose sont suivies de fruits 
rouges brillants. Un bon rosier pour une haie champêtre. 
Non remontant. 1,50 m à 2 m. Série L 


Mme Abel Chatenay (Page/int. par Easlea en 1917) 
hybride de thé - Sport grimpant du célèbre buisson. 
Fleurs moyennes, doubles,rose doux à centre et revers 
plus foncé. Très parfumé. Jeunes pouces vert bronzé. 
Refloraison d'automne légère. 4 à 5 m - Série L 


Me Alfred Carrière (Schwartz en 1879) noisettiana - 
Grimpant à forte végétation, grosses fleurs doubles 
blanc rosé, très parfumées. Se plait bien sur un mur 
exposé au nord. Rustique et remontant. 4 à 5 m- Série L 


Mre Butterfly (E.G. Hill en 1926) hybride de thé - 
Grimpant à grosses fleurs, rose clair teinté de jaune 
abricot, parfumées. Remontant. 4 à 5 m - Série L 


Mre Caroline Testout (Chauvry en 1901) hybride dethé 
Beau grimpant à grosses fleurs, doubles, bien pleines, 
rose satiné brillant, très parfumées. Vigoureux et très 
remontant. 4 à 5 m - Série L 


Mre Drioud (Bobut et Thiriat en 1902) hybride de thé -_ 
Sport de Reine Marie Henriette”. Bon grimpant à fleurs. 
bien doubles, rose foncé strié de carmin foncé. Remontant. 

2 à3 m- Série L 

More Edouard Herriot (Ketten en 1921) hybride de thé - 
Grimpant épineux à floraison hâtive. Fleurs rose corail, 
parfumées. Remontant. 3 à 4 m - Série L | 


Mre Ernest Calvat (Vve Schwartz en 1888) bourboniana- 
Sport de "Mme Isaac Pereire”. Grimpant vigoureux à 
fleurs très doubles, à quartiers, rose pâle à rose beaucoup 
plus vif, parfumées. La jeune végétation est très attractive 
par ses feuilles bronzées. Remontant. 2 à 2,50 m - 
Série L Ye) 
Mme Grégoire Stachelin (Dot en 1927) hybride de thé- 
Syn. : Spanish Beauty”. Un grimpant d'une vigueur 
exceptionnelle. Grandes fleurs très larges, rose frais, 
revers veiné plus foncé. Très parfumé. Joli feuillage. 
Floraison unique, mais hâtive, se prolongeant tard. 5 à 
6m-SérieL 
Me. Isaac Pereire (Garçon en 1880) bourboniana - 
ouarbuste selon utilisation. Certainementune 

us populaires parmi lesroses anciennes. 
leurs (12 cm de diamètre) très 


rene 


es au coloris 


rose magenta vif. Floraison remontante. 2 à 2,50 m - 
Série L 

Mme Sancy de Parabère (Bonnet en 1874) boursault - 
Grimpant rustique, pratiquement dépourvu d'épines, 
donnant de larges fleurs (10 à 12 cm de diamètre) rose 
pur, semi-doubles, avec les pétales au centre plus petites 
(fait penser à une fleur de camélia). Parfumé. Non remontant. 
38 à 4 m- Série L 

Maréchal Niel (Pradel en 1864) noisettiana- Grimpant à 
grandes fleurs très doubles, jaune d'or bronzé, parfumées. 
Situation abritée, ensoleillée. Remontant. 4 à 5 m - 
Série L 

Miss Heylyett (Fauque et Fils en 1909) hybride de 
wischuriana - Grimpant très agréable et peu connu de la 
grande famille des hybrides de wischuriana. Rosier à 
bois souple donnant des grappes de fleurs ivoire saumoné. 
Non remontant. 4 à 5 m - Série L 

Me F.W. Flight (Cutbush en 1905) hybride de wischu- 
riana - Grimpant très florifère à fleurs semi-doubles, rose 
carmin à centre blanc, réunies en agréables bouquets. 
Floraison fin juin/juillet. Non remontant. 3 à 3,50 m - 
Série K 

New-Dawn (Somerset Nursery en 1930) hybride de 
wischuriana - Sport de D' W. Van Fleet. Grimpant très 
généreux à fleurs doubles, odorantes en bouquets, 
rose pâle sur de longues tiges. Feuillage foncé brillant et 
sain. Très remontant. 4 à 5 m - Série K 

Nozomi (Onodera/Japon en 1968) - Grimpant miniature. 
Création relativement récente, idéale pour faire retomber 
sur un muret, ou couvre-sol en rocaille. Bouquets de 
fleurs simples, rose pâle. Petit feuillage fin et luisant. 
Légèrement parfumé. Remontant. 1 à 1,50 m -Série L 
Odette Joyeux (Robichon en 1959) hybride de thé - 
Grimpant florifère à grosses fleurs doubles, rose soutenu, 
très parfumées. Remontant. 3 à 4 m - Série J 
Ophélia (A. Dickson en 1920) hybride de thé - Très bon 
grimpant à belles fleurs doubles bien turbinées, rose 
saumoné, teinté de jaune au centre. Très parfumé et 
remontant. 2,50 à 3 m - Série L 

Orange Triumph (Leenders en 1945) polyantha sar- 
menteux- grimpant vigoureux à feuillage foncé, luisant, 
donnant des fleurs semi-doubles, en coupe, avec les 
pétales ondulés rouge écarlate avec des reflets orangés, 
réunies en larges bouquets. Parfum léger. Remontant. 
4 à 5 m- Série K 

Parkdirektor Riggers (Kordès en 1957) hybride moderne 
Rosier vigoureux au feuillage brillant vert foncé. Fleurs 
semi-doubles, rouge velouté à étamines jaunes, réunies 
en larges bouquets. Parfumé. Remontant. 3 à 4 m - 
Série L 

Paul Noël (Tanne en 1913) hybride de wischuriana - 
Grimpant à port souple donnant des fleurs pompons très 
doubles, vieux rose avec des reflets jaune pâle. Non 
remontant, cependant donne quelques fleurs à l'automne. 
5 à 6 m- Série L 

Paul Scarlet Climber (W. Paul en 1916) hybride de 
wischuriana- Un des plus beaux grimpants nonremontants. 
Floraison hâtive en gros bouquets rouge écarlate lumineux, 
très rustique, floraison unique, mais prolongée. 4 à 5 m- 
Série J 

Phyllis Bide (Bide en 1923) hybride de polyantha - 
Grimpant à moyenne végétation. Fleurs moyennes semi- 
doubles, jaune abricot nuancé de rose. Floraisonininter- 
rompue, très agréable en arbuste libre. 2 à 2, 50 m - 
Série L 

Pink Cloud (Boerner en 1952) hybride de wischuriana - 
Bon grimpant très florifère au feuillage brillant. Fleurs 


ape en coupe, Pr sq rose vif, réunies en; * 
montante. 2,50à3m- 


Pompon de Paris (1839) - Grimpant miniature, à très 
petites fleurs doubles, rose brillant, nombreuses en juin 
et pendant une longue période. 1,80 m à 2 m- Série L 
Reine Marie Henriette(Levet en 1878) hybride de thé- 
Grimpant vigoureux donnant des grosses fleurs bien 
pleines, rouge cerise, parfumées. Remontant. 3 à 4 m- 
Série L 

Réveil Dijonnais (Buatois en 1931) hybride dethé-Très 
bon grimpant. Fleurs semi-doubles en coupe, aux coloris 
frappants : orangé, rouge et jaune vif. Forte végétation 
saine, et feuillage sombre. Remontant. 5 à 6 m- Série L 
Roméo (Easlea en 1919) hybride de wischuriana - 
Grimpant à port souple, petit feuillage léger, voisin de la 
variété” Excelsa”, mais rouge plus foncé. Nonremontant. 
4 à 5 m- Série L 

Rosa Helenae (Rehder et Wilson en 1907) Syn. : "Rosa 
Moschata Micrantha”, ouest et centre de la Chine - 
Grimpant vigoureux idéal pour garnir de vieux arbres. 
Grappes de fleurs simples blanc crème, parfumées. Ce 
rosier ne remonte pas, mais se couvre de petits fruits 
rouge orangé à l'automne. 4 à 5 m - Série L 

Rosa Henryi (Boulenger en 1907) Chine - Grimpant à 
forte végétation. Floraison précoce en bouquets de 
grandes fleurs blanches (10 cm). Idéal pour habiller de 
grands arbres. Pour région à climat tempéré. 8 à 10 m- 
Série L 

Rosa Longicuspis (Bertoloni en 1915) Syn. : "Rosa 
Lucens”, ouest de la Chine - Floraison en énormes 
corymbes de petites fleurs simples blanc rosé, argenté 
au revers, suivie de petits fruits ovoïdes rouge-orangé. 
Feuillage semi-persistant. Peut garnir des troncs d'arbres. 
Non remontant. 5 à 6 m - Série L 

Rosa Wischuriana (Crépin en 1887) Est de l'Asie - 
Grimpant à rameaux très longs et souples. Grosses 
grappes de fleurs simples blanc-rosé, parfumées. Aiguil- 
lons crochus. Feuillage vernissé semi-persistant. Peut 
garnir arbres et talus. Floraison de juillet à septembre. 4 
à 6 m- Série L 

Rose Mary Viaud (Igoult en 1924) hybride de wischuriana - 
Forme voisine de "Veilchenblau”, à petites fleurs en 
bouquets, violet de Parme. Belle variété presque sans 
épines. Non remontant. 4 à 5 m - Série K 

Sander’ s White Rambler (Sanders and Sons en 1912) 
hybride de wischuriana - Beau grimpant à feuillage 
foncé et brillant. Bouquets de petites fleurs bien blanches, 
très pleines, en rosette, agréablement parfumées. Floraison 
de mi-juin à mi-juillet. Quelques fleurs en arrière-saison. 
5 à 6 m - Série L 

Santa Catalina (Mac Gredy en 1970) hybride moderne - 
Grimpant vigoureux à fleurs très larges, rose clair. Floraison 
en juin. Peut garnir pergolas, colonnes. Non remontant. 
4 à 5 m- Série L. 

Soleil Levant (Mondial Rose en 1956) hybride de 
multiflora - Grimpant vigoureux à floraison continuelle. 
Bouquets de larges fleurs simples rouge orangé vif, 
lumineux. Remontant, 5 à 6 m - Série K 

Source d’Or (Turbat en 1913) hybride de wischuriana » 
Beau grimpant à feuillage très fin, brillant foncé. Floraison 
en petits bouquets Mine, Non remontant. 3à4m- 
Série K 

Souvenir de Claudius s Desnoyel (Chambard en 11920) ch 
Très bon rosier grimpant à larges fleurs doubles, rouge 
cramoisi, teinté de carmin, en coupe. Ces fleurs ont 


vraiment l'aspect d'une vieille rose. Très parfumé et. " 


remontant. 4 à 5 m- Série L 


Souvenir de CI 
de thé - Beau 


us Pernet (Gaujard en 1988) bide = 
bonne Pots La 4 


Set CNE ar: AFRO 


Souvenir de la Malmaison (Benett en 1893) bourboniana- 
Sport du célèbre buisson. Grimpant à fleurs larges, très 
doubles, à quartiers, blanc-rosé légèrement carné, très 
parfumées, particulièrement belles en automne. Remon- 
tant. 2,50 m à 3,50 m - Série L 

Summer Snow (Couteau en 1936) hybride de polyantha - 
Grimpant donnant des fleurs en bouquets blanc pur, 
semi-doubles, en forme de calice, légèrement parfumées. 
Non remontant. 2 à 3 m - Série L 

Tausendschon (Schmidt en 1906) hybride de multiflore 
Syn : ’Merveille”. Grimpant vigoureux, peu épineux à 
feuillage très sain. Donne de larges fleurs doubles, en 
coupe, à pétales légèrement ondulées, rose tendre 
carminé à centre rose plus clair, réunies en gros bouquets 
amples. Rustique. Non remontant. 3 à 4 m - Série L 
Thalia (Schmidt en 1895) hybride de multiflora - Syn : 
"White Rambler”. Grimpant vigoureux se couvrant de 
petites fleurs blanches, doubles et odorantes, groupées 
en gros bouquets. Feuillage sain. Joli pour pergola, 
arceau etc. Floraison tardive. Non remontant. 5 à 6 m- 
Série L 

Turner’s Crimson Rambler (Smith en 1895) hybride de 
multiflora. Grimpant à forte végétation donnant des 
grappes de petites fleurs, très doubles, rouge sombre. 
Feuillage du wischuriana. Non remontant. 5 à 6 m - 
Série L 

Veilchenblau (Schmidt en 1909) hybride de wischuriana - 
Syn. : ’Bleu violet”. Rosier à forte végétation,les branches 
pratiquement dépourvues d'épines. Petites fleurs semi- 
doubles violet passant au bleu acier, légèrement parfumées. 
Les feuilles sentent bon la pomme reinette. Non remontant, 
mais très florifère et agréable. 4 à 5 m - Série K 


Vicomtesse Pierre du Fou (Sauvageot en 1923) hybride 
de thé. Grimpant très florifère donnant des fleurs doubles 
rose teinté de rouge magenta avec des reflets jaunes - 
Très parfumé - vigueur moyenne. Remontant. 2 à 2,50 m 
Série L 

Wedding Day (F.C. Stern en 1950) hybride de sinowil- 
sonnii - Très bon grimpant vigoureux à feuillage sain, 
persistant presque tout l'hiver. Se couvre de gros bouquets 
de fleurs simples parfumées, jaune d'or au début, puis 
jaune pâle, finissant teintées de stries roses. Fortes 
étamines jaunes. Non remontant, mais la production de 
jolis fruits jaune orangé associé au feuillage est très 
agréable à l'automne eten début d'hiver. 7 à8 m-Série L 
White Dorothy Perkins (B.R. Cant en 1908) hybride de 
wischuriana - Même variété que Excelsa et Dorothy 
Perkins, mais à fleurs blanches. Non remontant. 5 à6 m- 
Série L 

Zéphirine Drouhin (Bizot en 1868) bourboniana- Rosier 
vigoureux et sans épines ! Fleurs moyennes semi- 
doubles, rose frais, parfumées. Très bon grimpantflorifère 
et bien remontant. 3 à 4 m- Série L 


ROSIER GRIMPANT SPECIAL 


Mermaid (W. Paul en 1918) bracteata - grandes fleurs 
simples, jaune soufre, parfumées, larges de 10 à 15 cm, 
étamines jaune ambré, feuillage vernissé, semi-persis- 
tant, floraison tout l'été, pour secteurs tempérés doux, 
exposition ensoleillé. 6 à7 m- Série spéciale (quelques 
unités seulement de cette variété, suite au gel...) 


ROSIERS ANCIENS et ARBUSTES 


Agnès (Saunders en 1900) hybride de rugosa - Grand 
buisson à fleurs doubles,jaune paille, parfumées, faible 


À ir hauteur 1,60 m à 2 m- Série L 


AS 


Ballerina (Bentall en 1937) hybride de moschata - 
Rosier arbustif à port élancé, à petit feuillage clair, sain. 
Fournit de juin à l'automne, de larges bouquets de 
petites fleurs simples, rose brillant à centre blanc, hauteur 
1,50 m à 1,80 m - Série L 

Baron Girod de l’Ain (Reverchon en 1897) hybride 
remontant - Sport de Eugène Furst”. Joli rosier, vigoureux, 
au beau feuillage sain. Fleurs doubles rouge cramoisi, 
aux bords ondulés, liseré de blanc. Parfumé, remontant, 
hauteur 1 à 1,50 m - Série L 

Baroness Rothschild (Pernet Père en 1868) hybride 
remontant - Sport de "Souvenir de la Reine d'Angleterre”. 
Rosier vigoureux, érigé, florifère, fleurs ressemblant à 
des pivoines, très larges, bien pleines, en forme de 
coupe, rose frais, teinté légèrement de blanc. Floraison 
d'automne modérée, hauteur 1,50 m à 1,80 m- Série L 
Bayreuth (Kordès en 1965) lambertiana- Fleurs bicolores 
rouge et jaune, plante rustique, touffue à floraison 
remontante, hauteur 1,50 m - Série J 

Belle au Bois Dormant (Kordès en 1960) - Arbuste 
touffu, grandes fleurs rose saumoné à rose foncé, reflets 
jaune, remontant, hauteur 1 à 1,50 m - Série J 


Belle Isis (Parmentier en 1845) gallica - Beau rosier 
d'autrefois à feuillage clair etauxtiges parées de nombreux 
aiguillons. Donne des fleurs doubles, rose clair, parfum 
de myrrhe, non remontant, hauteur 1 à 1,30 m - Série L 
Belle Poitevine (Bruant en 1894) hybride de rugosa - 
rosier rugueux à feuillage clair. Floraison estivale, grandes 
fleurs semi-doubles, plates, rose pourpré clair, légè- 
rement parfumées, fruits rouge orangé en automne, non 
remontant, dim. 1,50 m x 1,50 m - Série L 


Bengale Rouge (en 1955) chinensis - Grappes de 
larges fleurs rouge brillant, très remontant, hauteur 1 à 
1,20 m - Série K 

Blanc Double de Coubert (Cochet-Cochet en 1892) 
rugosa - Fleurs doubles blanches, rosier vigoureux à 
feuillage sain, remontant, fructifie peu, dim. 1,80 m x 
1,50 m - Série K 

Bonn (Kordès en 1950) lambertiana - Arbuste à larges 
fleurs de 10 cm de diamètre, doubles, parfumées, rouge 
orangé, port dressé remontant, hauteur 1,20 mà1,50 m- 
Série J 

Buff Beauty (Pemberton en 1939) hybride de moschata- 
Bel arbuste à port étalé - Gros bouquets defleurs larges, 
doubles, jaune abricot, parfumées, floraison continuelle, 
particulièrement agréable en arrière saison, dim. 
1,20 m x 1,50 m- Série L 

Calocarpa (Bruant en 1895) hybride de rugosa - Syn: 
"Rosa Rugosa Calocarpa”. Rosier rugueux à fleurs simples 
etodorantes lilas cramoisi, très larges, floraison de juin à 
l'automne, très jolis fruits rouges, hauteur 1,20 m à 
1,50 m - Série L 

Canary Bird (en 1911) hybride de xanthina - Rosier 
arbustif couvert de nombreuses fleurs simples jaune 
canari en avril-mai sur toute la longueur des branches, 
feuillage très sain, fruits rouges, non remontant, dim. 2 x 
1,50 m - Série L 

Capucine Bicolore (Willmott vers 1590) - Syn. : "Rosa 
Foetida Bicolor”. Sport de "Rosa Foetida”. Fleurs simples, 
rouge orangé, revers jaune, non remontant, dim. 1,20 m 
x 1,50 m - Série K 

Cardinal de Richelieu (Laffay en 1840) gallica - Fleurs 
doubles, moyennes, pleines, parfumées, pourpre carminé, 
non remontant, hauteur 1,50 m - Série L 

Celestial (Kew en 1797) alba - Syn. : "Celeste”. Rosier 
arbustif vigoureux donnant des fleurs semi-doubles rose 
tendre, joli contraste avec un feuillage gris-vert, sain, 


floraison en juin-juillet, hauteur 1,80 m à 2 m- Série L 


Chapeau de Napoléon (Prévost en 1827) centifolia - 
Syn. : "Rosa Centifolia Cristata”. Nombreuses excrois- 
sances fines sur le bord des sépales, les fleurs sont 
doubles, rose vif, odorantes, mais ne remonte pas, dim. 
1,50 m x 1,20 m - Série L 


Charles de Mills (origine inconnue) gallica - Une des 
plus belles roses galliques, fleur large (10 à 11 cm), très 
double, à quartiers, au coloris peu commun : rouge 
pourpré avec un mélange de rouge vif et de marron, 
parfum modéré, nonremontant, hauteur 1,20 m à 1,50 m- 
Série L 


Conrad Ferdinand Meyer (Muller en 1899) hybride de 
rugosa - Arbuste à port dressé, fleurs très parfumées, 
rose argenté pur, en coupe, remontant, dim. 2 x 1,50 m- 
Série K 


Cornélia (Pemberton en 1925) hybride de moschata - 
Petites roses doubles, très parfumées, rouge fraise 
éclairée de jaune, en bouquets, arbuste à port souple, 
bien remontant, dim. 1,50 m x 1,50 m - Série L 
Cuisse de Nymphe (Dumont de Coruset en 1802) alba- 
Syn. : ’Maiden's Blush”. Arbuste à fleurs moyennes très 
doubles, blanc carné, parfumées, floraison en juin-juillet, 
dim. 1,50 m x 1,80 - Série L 

Dirigent (Kordès en 1956) lambertiana - Syn. : "The 
Conductor”’. Rosier arbustif à fleurs moyennes, semi- 
doubles, légèrement odorantes, rouge sang, groupées 
en bouquets, remontant, hauteur 1,20 m - Série J 
Dornroschen (Kordès en 1960) hybride moderne - 
Rosier arbustif sain et vigoureux à port érigé, fleurs bien 
pleines, rose saumoné, parfumé, remontant, hauteur 1 à 
1,80 m - Série K 

Elmshorn (Kordès en 1951) lambertiana - Excellent 
rosier arbustif très florifère et sain, petites fleurs doubles 
genre pompon, rose vif, réunies en larges inflorescences 
très bel effet en automne, floraison continuelle, dim. 
1,50 m x 1,20 m - Série K 

Eva (Kordès en 1937) hybride de moschata - Fleurs 
rouge foncé à centre blanc, en bouquets, simples, parfumé, 
très remontant, hauteur 1,50 m - Série K 


Fantin-Latour (en 1900) centifolia- Rosier vigoureux au 
beau feuillage foncé, belles fleurs pleines, très doubles, 
plates à quartiers, rose à centre plus foncé, non remontant, 
dim. 1,50 m x 1,50 m - Série L 

Felicia (Pemberton en 1928) hybride de moschata - 
Arbuste touffu, florifère, au feuillage sain et abondant, 
fleurs semi-doubles, à odeur de musc, rose argenté, 
saumoné, réunies en énormes bouquets, bien remontant, 
dim. 1,30 m x 1,30 m - Série L 

Feu d’Artifice (Tantau en 1962) hybride moderne - Syn.: 
"Feuerwerk”, Arbuste se couvrant de fleurs semi-doubles, 
rouge orangé lumineux, toujours fleuri, vigoureux, hauteur 
2 à 2,50 m - Série K 


F.J. Grootendorst (int. par Grootendorsten 1918) hybride - 


de rugosa - Beau rosier donnant des grappes de petites 
fleurs rouges, doubles, ressemblant à des œillets, feuillage 
sain, remontant, dim. 1,50 m x2 m- Série K 


Frau Dagmar Hastrup (J. Hastrup en 1914) hybride de 
rugosa - Rosier à port large, au feuillage foncé et sain, 
fleurs simples rose clair à étamines ivoire-crème, très 
gros fruits rouge cramoisi en même temps que les 
dernières fleurs, bien pour couvre solet talus, remontant, 
hauteur (selon utilisation) 0,60 m à 1,30 m - Série K 
Frau Karl Druschki (Lambert en 1901) hybride remontant- 
Rosier vigoureux à grandes fleurs blanches tachetées 
de rouge, double, remontant, hauteur 1 à 1,50 m - 
Série L , - 

Fred Loads (Holmes en 1967) hybride moderne - Bel 
arbuste à fleurs semi-doubles, vermillon orangé, très 


larges, en bouquets, parfumé, remontant, hauteur 1,50 m 
à 2 m- Série K 

Fruhlingsgold (Kordès en 1937) - Hybride de spino- 
sissima - Rosier à forte végétation, se couvrant en mai, 
de grandes fleurs simples jaune vif, très parfumé, floraison 
très longue, mais non remontante, dim. 2 x 1,80 m - 
Série L 

Fruhlingsmorgen (Kordès en 1941) hybride de spino- 
sissima - Bel arbuste à larges fleurs semi-doubles, rose 
carminé à centre jaune, étamines marron, non remontant, 
dim. 2 x 2,50 m - Série L 


Golden Wings (Sheperd/Bosley en 1956) hybride 
moderne - Excellent rosier arbustif, souple, à feuillage 
sain, grandes fleurs, très larges (10 à 12 cm) simples, 
jaune soufre à étamines dorées, légèrement parfumé, 
très remontant, dim. 1,80 m x 1,80 m - Série L 

Gros Provins Panaché (Fontaine en 1866) gallica - 
Grandes fleurs blanc crème, tachetées de violet et de 
mauve, parfumées, floraison en juin, hauteur 1,50 m - 
Série L 

Gruss an Teplitz (int. par P. Lambert en 1897) bourboniana. 
Arbuste donnant des grappes de fleurs rouge écarlate 
velouté de noir, parfumées, remontant, hauteur 1 à 
1,40 m - Série K 

Hansa (Schaum et Van Tol en 1905) hybride de rugosa - 
Arbuste à feuillage gaufré, sain, variété remontante 
donnant des fleurs larges, doubles, parfumées, rouge 
violacé, gros fruits rouges en automne, dim. 1,50 m x 
1,50 m - Série K 


Hermosa (Marcheseau en 1840) chinensis- Petit rosier 
buisson, au feuillage vert glauque, petites fleurs doubles, 
rose satiné, parfumées, florifère et bien remontant, 
hauteur 0,60 m à 0,80 m - Série K 


Iceberg (Kordès en 1958) lambertiana - Syn.:”Fée des 
Neiges”. Beau buisson robuste au feuillage vertiumineux, 
fleurs blanches parfumées, modérément doubles, réunies 
en bouquets légers, bien remontant, hauteur 1,20 m à 
1,50 m - Série J 


lise Haberland (Kordès en 1956) hybride moderne - 
Beau buisson divergent, au feuillage vert brillant, sain, 
larges fleurs (12 à 15 cm) doubles, rose carminé au fort 
parfum, très remontant, dim. 1,50 m x 1,50 m - Série L 


Jacques Cartier (Moreau-Robert en 1868) portland - 
Grandes fleurs très doubles, rose pâle, centre plus 
foncé, très parfumées, remontant, hauteur 1 à 1,20 m- 
Série L 


Joseph’s Coat (Swim/Armstrong en 1964) hybride 
moderne - Très bel arbuste à larges fleurs semi-doubles 
jaune doré virant au rose carminé, en bouquets, parfum 
léger, remontant, hauteur 1,60 m à 2 m - Série L 


Kazanlik (Keller en 1689) - Syn. : "Rosa Damascena 
Trigintipelata”. Buisson vigoureux au feuillage sain, fleurs 
doubles rose, très parfumées, utilisée pour l'extraction 
de l'essence de rose, non remontant, dim. 1,80 mx2 m- 
série L 

Kônigin Von Dänemark (J. Booth en 1826) alba - Syn. 
"Queen of Denmark”. Agréable rosier au feuillage gris 
vert, fleurs doubles à quartiers, roses, très odorantes, 
non remontant, hauteur 1,50 à 2 m - Série L 

La France(Guillot en 1867) hybride de thé - Une des plus 
anciennes de ce groupe, rosier à grandes fleurs doubles, 
rose lilacé, le bord des pétales ourlé de blanc, parfumé, 
remontant, situation abritée,hauteur 1 à 1,20 m- Série K 
La Reine Victoria (Schwartz en 1872) bourboniana - 
Rosier à port érigé et à feuillage très sain, jolies roses en 


forme de coupe, rose lilas vif, floraison continuelle, dim. 


1,50 m x1,50 m-SérieL 


Lorraine Lee (A. Clark en 1924) hybride de gigantéa - 
Rosier arbustif vigoureux à feuillage sain, fleurs doubles 
en coupe, parfumées, rose abricot, exposition abritée, 
remontant, hauteur 1,50 m à 2,50 m - Série L 

Lucia (Kordès en 1966) lambertiania - Arbuste vigoureux, 
à fleurs en bouquets jaune citron, feuillage brillant, fort 
parfum, remontant, dim. 1,50 m x 1,60 m - Série L 


Lycoris (origine inconnue) gallica - Rosier gallique peu 
répandu, offrant de belles roses doubles, larges et 
plates, rose foncé carminé, avec un œil en bouton bien 
vert, non remontant, hauteur 1 à 1,20 m - Série L 


Maigoid (Kordès en 1953) hybride de spinosissima - bel 
arbuste vigoureux à feuillage sain et brillant, les fleurs 
larges (10 cm) semi-doubles, en coupe, jaune bronzé 
sont très parfumées, refleurit modérément, dim. 1,50 x 
2 m- Série K 

Marbrée (int. par Robert et Moreau en 1858) portland - 
Rosier à port érigé au feuillage vert clair et aux tiges 
munies de petits aiguillons, grandes fleurs semi-doubles, 
aplaties, rouge framboise à rose clair ’marbrée” blanc, 
étamines dorées bien apparentes, quelques fleurs en 
automne, hauteur 1 à 1,20 m - Série L 


Marguerite Hilling(Hilling en 1959) hybride de moyési- 
Arbuste souple à grandes fleurs simples, larges, rose à 
étamines jaunes, remontant, dim. 1,80 m x 1,60 m - 
Série K 
Max Graf (Bowditch en 1919) hybride de rugosa - Rosier 
couvre-s0l, feuillage de rugosa, fleurs simples, rose 
brillant, non remontant mais longue floraison, pour talus, 
muret, couvre 2 à 3 m2? - Série K 
Miranda (Sansal en 1869) damascena - Fleurs très 
doubles, rose satiné, forte végétation, remontant, parfumé, 
hauteur 1,50 m à 2 m- Série L 
Mre Caroline Testout(Pernet-Ducher en 1890) hybride 
dethé- Beau buisson à larges fleurs doubles, rose satiné 
brillant, parfumées, remontant, hauteur0,60 m à0,80 m- 
Série L 
Mre Hardy (Hardy en 1832) damascena - La plus 
renommée des roses de Damas, rosier à port érigé, au 
feuillage vert clair, donnant des fleurs très doubles, 
blanc pur, teinté parfois de rose chair, très parfumé, non 
remontant, dim. 1,50 m x 1,50 m - Série L 
Mre Pierre Oger (Oger int. par Verdier en 1878) 
bourboniaña- Sport de la "Reine Victoria”, rosier vigoureux 
et florifère, fleurs rose argenté, en coupe, translucides, 
en forme de petit nénuphar, parfumé et remontant, 
hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série L 
Mre Plantier(Plantier en 1835) damascena - Un excellent 
rosier arbusif, vigoureux nécessitant parfois un support, 
donne des fleurs doubles, parfumées, réunies en bouquets, 
blanc crème en Juirr-juillet, non remontant, hauteur 2 à 
2,50 m - Série L ; 
Moje Hammarberg (en 1931) hybride de rugosa - Bon 
rosier rugueux au feuillage sain, à port étalé, peut 
convenir comme couvre-sol (selon taille), fleurs larges, 
semi-doubles, rouge carminé foncé, légèrement parfumé, 
très remontant, gros fruits rouges dès la fin août, dim. 
0,60 m x 1,20 m- Série L 
Moyési (Int. vers 1900) Chine - Rosier arbustif élégant 
au feuillage léger, aux tiges très: souples se couvrant de 
grandes fleurs simples, rouge : 
pie oi floraison “unique, suivie d'une fructification 
| Le as jonnelio (fruits 14 ecte-d bouteille, run 
ee nur L À E 


Mozart (Lambert en 1937) hybride de moschata- Rosier 
arbustif à floraison généreuse, fleurs simples, parfumées, 
rose carminé à centre blanc, formant de gros bouquets, 
fleurit tard en automne, hauteur 1 à 1,30 m - Série K 
Me Antony Waterer (Waterer en 1889) hybride de 
rugosa - Rosier vigoureux, sain et généreux tant par son 
feuillage que par ses fleurs, larges, semi-doubles rouge 
foncé, parfumé et remontant, dim. 1,80 x 1,50 m - 
Série L 

Me John Laing (Bennet en 1887) hybride remontant - 
Buisson à grandes fleurs bien pleines, rose carminé, 
vigoureux et remontant, très parfumé, hauteur 1 à 1,20 m 
Série K 

Nevada (Dot en 1927) hybride de moyési - Arbuste à 
floraison précoce (mi-mai) fleurs simples larges de 10 cm 
de diamètre, blanc jaunâtre, marbrées de rose au revers 
des pétales, petite refloraison d'automne, dim. 1,80 m x 
1,80 m - Série K 

Nova Zembla (Mees/Ruys en 1907) hybride de rugosa- 
Sport de "Conrad Ferdinand Meyer’, fleurs rose plus 
pâle, presque blanches, très belle refloraison d'automne 
remontant, dim. 2 x 1,50 m - Série L 

Oskar Scheerer (Kordès) hybride moderne - Très joli 
rosier arbustif, vigoureux, sain, fleurs doubles, rouge 
foncé velouté, remontant, dim. 1,50 x 1,50 m - Série K 
Paul Neyron (Levet en 1869) hybride remontant - Très 
bon rosier à larges fleurs pleines, odorantes rose carminé 
vif, remontant, hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série K 


Pénélope (Pemberton en 1924) hybride de moschata - 
Rosier arbustif élégant et sain à floraison remontante, 
fleurs semi-doubles, ouvertes, blanc-crème teinté de 
jaune citron et rose pâle au centre, particulièrement 
agréable en automne, parfumé, dim. 1,50 m x 1,80 m- 
Série L 

Pergolèse (Robert et Moreau en 1860) portland- Rosier 
au port érigé, certainement un des plus colorés de cette 
famille, fleurs petites, plates, à quartiers variant du 
rouge cerise brillant au magenta pourpré, pour finir 
pourpre foncé, quelques roses en automne, hauteur 1 à 
1,20 m - Série L 


Persian Yellow (int. par H. Willock en 1837) - Syn. : 
"Rosa Foetida Persiana”. Rosier décoratif au feuillage 
vert jaunâtre. Fleurs doubles, jaune d'or, tout le long des 
tiges de l'année précédente, non remontant, hauteur 
1,20 m à 1,50 m - Série K 


Pink Grootendorst (Grootendorst en 1928) hybride de 
rugosa - Arbuste touffu à feuillage de rugosa, petites 
fleurs doubles roses ressemblant à des œillets, floraison 
continuelle, remontant, dim. 1,80 m x 1,50 m - Série K 
Pompon de Bourgogne (vers 1691) centifolia - Syn. : 
"Rosa Centifolia Parviflora”, Rosier buisson compact et 
touffu, donnant des petites fleurs pompon très doubles 
et plates comme des renoncules, rose pâle à blanc, 
centre rose vif, parfumées, petit développement (rocailles, 
bordures) non remontant, hauteur 0,50 m à 0,80 m - 
Série L : 

Régéliana (Linden et André) rugosa - Arbuste rugueux à 
fleurs larges, rose violacé, fruits rouges à l'automne, non 
remontant, dim. 1 x1,20m-SérieL 

Robin Hood (Pemberton en 1927) hybride de moschata 
- Buisson à moyen développement, idéal pour former 
une petite haie, fleurit sans cesse, en grappes de fleurs 
semi-doubles, rose carminé, dim. 1,20 x 1,50 m- Série J 
Roi des Pourpres (Descemet en 1819) portland- Buisson 
à moyenne végétation, petit feuillage, ayant tendance à 
S'étaler, fleurs moyennes, doubles présentant trois nuances 
différentes: cramoisi pourpré, pourpre violacé, pour finir 


; au rose, remontance es mit dim. 0,80 m x 1, 20 m- 
1% Série 


Rosa Centifolia (Linné en 1596) centifolia- Syn. : "Rose 
Chou”. Beau rosier à fleurs très doubles, pleines, rose 
phlox, très parfumées, les fleurs sont parfaites et souvent 
associées par deux ou trois, floraison en juin/juillet, dim. 
1,60 m x 1,20 m - Série L 

Rosa Damascena (Miller vers 1768) damascena - Syn.: 
"Rose de Damas”. Rosier vigoureux à belles fleurs doubles, 
rose, très parfumées, non remontant, dim. 1,80 m x 
1,50 m - Série L 

Rosa Hugonis (Hemsley en 1899) rose jaune de Chine - 
Bel arbuste à port souple se couvrant de fleurs simples 
solitaires, jaune canari en mai, rameaux pourprés et 
feuillage fin, fruits rouges ronds, ne remonte pas, dim. 
2,50 m x 2 m- Série K 

Rosa Macounii (Greene en 1826) Amérique du Nord - 
Très bel arbuste au feuillage gaufré, gris vert, riche 
floraison en juin-juillet, petites fleurs simples, rose clair, 
auxquelles succèdent de nombreux fruits ronds globuleux, 
rouge vif, dès le mois d'août, dim. 1,60 m à 1,80 m- 
Série L 

Rosa Portland (Rosier type) portland - Grandes fleurs 
semi-doubles, rouge foncé velouté, étamines or, parfumé, 
remontant, dim. 1,20 m x 1 m- Série L 


Rosa Repens Alba (Rehder en 1903) R. Arvensis X R. 
Rugosa - Syn. : "Rosa X Paulif”. Excellent rosier à port 
étalé, convient comme couvre-sol pour garnir un talus, 
très épineux, floraison en larges corymbes de fleurs 
simples, blanches, larges, léger parfum de clou de 
girofle, non remontant, dim. 0,80 m x 2,50 m - Série K 


Rosa Rubrifolia (Villars en 1814) Europe - Syn. : "Rosa 
Ferruginéa”. Rosier très apprécié pour son feuillage gris 
bleu pourpré, couvert d'une pruine bleuâtre, fleurs groupées 
en corymbes, rose vif, fruits brunâtres nombreux, non 
remontant, dim. 2 x 1,50 m - Série K 


Rosa Rugosa (en 1854) rose du Japon- Rosier de semis 
à fleurs simples, rouge à rouge plus clair, donne de gros 
fruits rouges et remonte, hauteur 1,20 m à 1,50 m - 
Série J 

Rosa Rugosa Alba (en 1860) - Rosier de semis à fleurs 
simples, de couleur blanche, remontant, fructification 
d'automne, hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série J 


Rosa Rugosa Rubra (vers 1796) - Rosier de semis, à 
fleurs rouge pourpre, donnant à l'automne des fruits 
orangés, devenant rapidement rouges, remontant, 
hauteur 1,30 m à 1,50 m - Série J 

Rosa Nitida (int. en 1807) Amérique du Nord - Rosier 
botanique à feuillage fin et à bois rougeâtre, fleurs 
simples rose foncé en juin-juillet, feuillage brunissant à 
l'automne, fruits rouges ronds, non remontant, hauteur 
0,80 m à 1 m- Série K 

Rosa Virginiana (int. vers 1807) Amérique du Nord -Syn. 
"Rosa Lucida”. Rosier arbustif vigoureux, érigé, donnant 
des fleurs simples, rose clair brillant, fin juin-juillet, 
étonnant feuillage passant du pourpre au vert pour finir 
rouge sombre à l'automne, fruits rouge brillant, non 
remontant, dim. 1,50 m x 2 m- Série K 

Rose à Parfum de l’Haÿ (Gravereaux en 1904) hybride 
de rugosa - Arbuste à grandes fleurs doubles, rouge 
cerise carminé, parfum très agréable, remontant, dim. 
1,20 m x 1,20 m - Série K 

Rose de Meaux (Sweet en 1789) centifolia - Syn. : 


. "Rosier Pompon” - Beau petit rosier à portcompactetau 
_ feuillage vert clair, floraison hâtive sur le bois de deux 


ans, fleurs doubles, plates, rose vif, souvent pee paires, 
non remontant, hauteur 1 à 1,20 m - Série L 


Rose des Peintres (en 1811) centifolia - Syn. : "Rosa X 


Centifolia Major”. Variété ressemblant au "Rosa centifolia 


_ type de Linné”, mais donnant des fleurs d'un rose plus 


soutenu avec un centre plus serré, cette rose a souvent 
été représentée dans les œuvres des peintres hollandais 
au XVIIe siècle, non remontant, dim. 1,50 m x 1,20 m- 
Série L 

Rose de Puteaux - Forme de Rosa Damascena type, 
rosier au port dressé, puis légèrement retombant, feuillage 
vert clair, fleurs semi-doubles, aplaties, rose pur,très 
parfumé, bon pour la production de corolles séchées, 
hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série L 


Rose du Roi (Lelieur/Souchet en 1812) portland- Syn.: 
"Lee’s Crimson Perpetual”. Larges fleurs semi-doubles, 
rouge vif, teintées de mauve, très parfumées, feuillage 
vert clair, remonte assez bien, hauteur 1 à 1,30 m - 
Série L 


Roseraie de l’Haÿ (Cochet-Cochet en 1901) hybride de 
rugosa - Un beau buisson de la race des rugosa,donnant 
de grandes fleurs semi-doubles, rouge violacé, parfumé, 
faible fructification, remontant, dim. 1,80 m x 1,50 m- 
Série K 

Rosier Evêque (en 1903) gallica - Syn. : "The Bishop”. 
Grosses fleurs doubles, violet pourpre, fort parfum, 
floraison en juin, hauteur 0,90 m à 1,30 m - Série L 
Rosier La Reine (Laffay en 1842) hybride remontant - 
Rosier vigoureux à feuillage vert foncé donnant des 
grandes fleurs bien pleines, odorantes, rose brillant, 
remontant, hauteur 1 à 1,20 m - Série L 


R. X Dupontii (Dupont en 1817) rosa galiica X rosa 
moschata - Bel arbuste dressé, prenant par la suite une 
allure étalée, feuillage gris vert, fleurs simples, blanc 
crème, en juin, parfumé, les fruits ovoïdes rougissent en 
octobre et durent jusqu'en janvier, non remontant, dim. 
1,80 m x 1,80 m - Série L 


R. Gallica Officinalis (vers 1240) gallica - Syn. : "Rose 
de Provins”, Forme ancienne introduite de Damas au 
moment des croisades, floraison en juin, fleurs doubles, 
rose de Tyr brillant, non remontant, hauteur 1,20 m à 
1,50 m - Série K 

R. Gallica Versicolor (int. par Clusius en 1583) gallica - 
Syn. : "Rosa Mundi”. Sport de "”R. Gallica Officinalis”. 
arbuste épineux à fleurs rose pâle, striées de rose 
pourpre foncé et de blanc, étamines jaune d'or, non 
remontant, hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série L 

R. Lucens Erecta (Rolfe) - Syn. : "R. X Longicuspis 
Erecta”. Bel effet en arbuste libre, à tiges dressées au 
départ, puis arquées sur les extrémités, bouquets de 
fleurs moyennes, blanc rosé, non remontant, hauteur 
(en arbuste) 2,50 m à 3 m- Série L 


R. Pendulina (en 1683) Europe-cinnamomeae - Syn. : 
"Rosa Alpina”. Rosier montagnard aux tiges presque 
inermes et au feuillage lisse et sain, fleurs simples rose 
magenta, solitaires ou groupées par deux ou cinq, floraison 
en mai-juin, fruits rouges allongés pendants, non 
remontant, hauteur 1,40 m à 1,60 m - Série L 

R. Ptéragonis Catabriensis (en 1931) R. Hugonis X R. 

Séricéa Hookeri - Arbuste très souple rappelant "R. 

Hugonis”, longs rameaux couverts d'aiguillons translucides 
et de fleurs simples jaune pâle, en mai, non remontant, 

bel effet, dim. 2 x 2,50 m - Série L 

R. Rubiginosa (vers 1594) Europe- Syn.:"Rosa Eglantéria” 
ou "Sweet Briar”. rosier très épineux au feuillage parfumé 
(odeur de pomme de Reinette), floraison en juin, fleurs 
rose carné à rose vif, fruits rouge vif, non temontant, dim. 

1,20mx1,50m-SérieK : 
R. Rubiginosa Goldbush (Kordès en 1954) hybride de 


rubiginosa - Rosier au es à dan Ses douc ement 
parfumé, larges fers TOR re Sn 
florifère, dim. 1 


ns m-86 


R. Séricéa Ptéracantha (int. vers 1890) Chine - Syn. : 
"Rosa Omeinsis”. superbe rosier arbustif aux jeunes et 
longs rameaux couverts de larges aiguillons rouges 
translucides (2 à 3 cm), petites fleurs blanches à quatre 
pétales en maïi-juin, fruits rouges en automne, non 
remontant, hauteur 2 x 2,50 m - Série L 


R.Roxburghii Chine - Syn. "Rose Chataigne”. Rosier 
arbustif touffu, vigoureux et sain, grandes fleurs simples 
blanc rosé, aux étamines d'or en juin, gros fruits épineux 
en forme de châtaignes, non remontant, dim. 2 x 1,80 m- 
Série L 

Scabrosa(Harckness en 1950) hybride de rugosa- Syn. 
"Rosa Rugosa Scabrosa”. Rosier rugueux aux nombreuses 
qualités, tant par son feuillage gaufré foncé brillant, que 
par ses grandes fleurs simples rose vif carminé, adouci 
par des étamines ivoire, très gros fruits rouge-orangé, 
parfum d'œillet, remontant, dim. 1,80 m x 1,80 m - 
Série L 

Schneezwerg (Lambert en 1891) hybride de rugosa - 
Petit rosier rugueux à port compact, très florifère, fleurs 
blanches à étamines ivoire, sujet sain et bien remontant, 
dim. 1,20 m x 0,80 m - Série L 

Sparrieshoop (Kordès en 1952) hybride moderne - 
Arbuste à forte végétation, vigoureux, larges fleurs 
odorantes de 10 cm de diamètre, simples, rose tendre, 
en bouquets, remontant, dim. 2 x 1,80 m - Série L 
Stanwell Perpetual (Lee en 1838) hybride de spinosissima - 
Beau rosier vigoureux à port souple et bois très épineux, 
fleurs doubles, larges (7 cm), à quartiers, aplaties, rose 
carné pâle, très parfumées, convient pour haies 
défensives, remontant, dim. 1,50 m x 1,50 m - Série L 
The Fairy (Bentall en 1932) polyantha - Syn. : "Féérie”. 
Sport de "Lady Godiva", beau petit rosier à port léger, 
floraison continuelle en bouquets de petites roses doubles, 
rose frais (rocailles, jardinières, balcons), fleurit tard en 
arrière-saison, hauteur 0,50 m à 0,60 m - Série J 
Thérèse Bugnet (Bugnet en 1950) hybride de rugosa - 
Rosier arbustif rustique à feuilles longues, gris vert, 
larges fleurs doubles de 10 cm de diamètre, rose fuschia, 
floraison modérée, mais continuelle, dim. 1,60 m x 
1,20 m - Série L 

Ulrich Brunner (A. Levet en 1881) hybride remontant - 
Fleurs doubles assez grandes, en coupe, très odorantes, 
rouge géranium passant au carmin, vigoureux, floraison 
en juin/juillet, hauteur 1 à 1,30 m - Série L 

Vaire (Sauvageot en 1934) hybride de multiflora - arbuste 
de grande envergure aux fleurs rouge vif, doubles, 
floraison en juin, hauteur 2,50 m à 3 m - Série K 
Variegata Di Bologna (Bonfiglioli en 1909) bourboniana - 
Rosier arbustif à floraison généreuse, fleurs aux curieux 
coloris : rose carné presque blanc, strié et éclaboussé 
de cramoisi pourpré, remontant, hauteur 1,80 m à 2 m- 
Série L 

Vierge de Cléry (Grimmwood en 1775) centifolia- Syn.: 
"Unique Blanche”. Beau rosier arbustif aux qualités du 
"R. Centifolia type”, boutons teintés de rouge, fleurs 
pleines, très doubles, blanc-crème avec un œilen bouton, 
parfumé, floraison tardive, dim. 1,30 m x 1,50 m- Série L 


| Signification des abréviations : 
SYN. : Synonyme 


Viridiflora (Dipp vers 1743) chinensis - Syn. : "The 
Green Rose”. Ce rosier est une curiosité botanique : il 
donne des roses vertes, légèrement teintées de brun, 
sujet pour collectionneur, non remontant, hauteur 
0,60 m à 0, 80 m - Série L 

Westerland (Kordès en 1969) hybride moderne - Grand 
rosier arbustif à fleurs orangées, striées de rouge lumineux, 
feuillage sain et luisant, parfumé, remontant, hauteur 
1,50 m à 2 m - Série K 


Whilem (Kordès en 1934) lambertiana-Syn.:"Skyrocket”. 
Bel arbuste à fleurs groupées semi-doubles, rouge sang, 
remontant, hauteur 1,70 m à 2 m - Série K 


Yolande d'Aragon (Vibert en 1843) portland - Beau 
rosier érigé au grand feuillage sain, grandes fleurs très 
doubles, rose vif foncé, fort parfumées, bien remontant, 
hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série L 


York et Lancastre (int. vers 1551) damascena - Syn. : 
"Rosa Damascena Versicolor”’. Rosier à feuillage grisâtre, 
les fleurs, moyennes, partiellement doubles, sont de 
coloris blanc marqué de rose vif ou parfois toutes 
blanches où bien toutes roses, non remontant, dim. : 
1,30 m à 2 m- Série L 

Zitronenfalter (en 1956) hybride moderne - Syn. : 
"Papillon Jaune”. Rosier arbustif dressé, touffu au feuillage 
sain et luisant, fleurs doubles, pleines, jaune d'or, 
parfumées, remontant, hauteur 1 à 1,20 m - Série L 


Les variétés mentionnées ci-dessous sont disponibles 
en quantités limitées (Elles feront l'objet d'une description 
précise lors de la prochaine saison). 


Série K 
Bischofstadt Paderborn 
Carmen 
China Town 
Dainty Bess 
Fruhlingsduft 
Fruhlinszauber 
Lichterloh 
Mme Vincent Auriol 
R. Amy Robsart 
R. Arvensis 
R. Grootendorst Suprême 
R. Moyesi Sealing Wax 
R. Rubiginosa Magnifica 
R. Spin. Claus Croth 
Scharlachglut 
Will Scarlet 
Yesterday 


Série L 
Grimpant Pearl 
Grimpant Le Chamois 
Rosa Alba 
R. Centifolia Muscosa Parkzauber 


D'autres variétés sont disponibles par quelques unités 
seulement. (Soit par faible production ou à cause du gel 
de janvier-février 1985, nous consulter à ce sujet). 


DIM. : Dimensions (approximatives) 1°" chiffre : hauteur - 2° chiffre : largeur 


— Reproduction interdite même partielle — 


LA ju. re 


ROSIERS GRIMPANTS 
(VARIÈETES PROTÈGÉES) 
REMONTANTS - (SERIE GP) 


à petites fleurs 


Danse du Feu ® Mada (Laperrière) rouge minium 
Clair Matin ® Meimont (Meillant) rose clair 
Cocktail ® Meimick (Meilland) rouge centre jaune 
Hændel®Macha (N.I.R.P.) blanc, teinté rose vif 
Intervilles ® (Robichon) rouge orangé 

Iskra ® Mei Haïti (Meilland) rouge écarlate 

Lili Marlène ® Peklimasar (N.I.R.P.) rouge foncé velouté 
Red Parfum ® (Eve) grenat velouté 


à grosses fleurs 


Landora ® Clinora (N.I.R.P.) jaune vif 
Soraya ® Mejenorsar (Meilland) rouge géranium 
Super Star ® Tangosar (Tantau) orange saumoné 


.ROSIERS COUVRE-SOL 


(VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 


(SERIE CS) 
R Fiona ® Meibeluxen (Meilland) rouge fraise 
R Swany ® Meiburenac (Meilland) blanc pur, 


double 
ROSIERS BUISSONS 


A GROSSES FLEURS 
(VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 


REMONTANTS - (SERIE BP) 

4 MHC  Ambassador ® Meinuzeten (Meilland) 
abricot orangé 

3 MC Carina ® Meichim (Meilland) rose carminé 

4 MC Catherine Deneuve ® Meipraserpi(Meilland) 
rose saumoné 

T3MO C. de Gaulle ® Meilanein (Meilland) 


mauve soutenu 


3M Fiorella ® 82 Meicapula (Meilland) 
rose écarlate 


2M Gilbert Bécaud ® Meiridorio (Meilland) 
jaune bordé rose carmin 

3 M Kronenbourg ® Macbo (N.I.R.P.) rouge et or 

T3MC Landora ® Sunblest (N.I.R.P.) jaune vif 


3M Louis de Funès ® Meirestif (Meilland) 
orangé capucine 
3MC Maria Callas ® Meidaud (Meilland) rouge clair 
3M Panthère Rose ® Meicapinal (Meilland) 
rose écarlate 


3 MO Papa Meilland ® Meicesar (Meilland) 
pourpre foncé 
4M Pdt Léopold Senghor ® Meiluminac (Meilland) 
rouge cardinal 
T3 MC Pss de Monaco ® Meimagarmic (Meilland) 
crème bordé rouge 
T3MC Rêve de Paris ® Meiloïse (Meilland) 
rose écarlate 
T3MC Rose Gaujard ® Gaumo (Gaujard) 
pourpre, revers argent 
3MCO Rouge Meilland ® Meimalyna (Meilland) 
rouge groseille 
T3MC Super Star ® Tonorstar (N.I.R.P.) 
orange saumoné 
3M Yves Piaget ® Meivildo (Meilland) rose neyron 


ROSIERS POLYANTHAS 
(VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 
(BUISSONS A FLEURS GROUPÉES 
ET A FLEURS EN BOUQUETS) 
REMONTANTS - (SERIE CP) 


4 RMHO La Sévillana ® Meigekanu (Meilland) 
rouge vermillon lumineux 
Manou Meilland ® Meitulimon (Meilland) 
rose bengale 


3 MO 


2 MO Sylvie Vartan ® (Eve) rose vif 


ROSIERS ARBUSTES 
PROTÉGÉS 


(SERIE AP) 
1977 4 RMH Anne de Bretagne ® 
Meituraphar (Meilland) rose carmin 
1984 4H Candy Rose ® Meiranovi (Meilland) 
rose clairet 
1977 4 RMHO Décor Arlequin ® Meizourayor 
(Meilland) rouge fraise et jaune 
1972 4 RMHO Red Prince ® Fontaine (N.I.R.P.) 


rouge foncé parfumé 


ROSIERS MOUSSEUX 


Blanche Moreau (Moreau Robert en 1880) centifolia 
muscosa - Arbuste vigoureux à bois sombre et épineux. 
Fleurs bien doubles, blanc pur,parfumées, envahies à la 
base par une mousse brunâtre. Beau rosier remontant. 
Hauteur 1,50 m - Série K 

Deuil de Paul Fontaine (Fontaine en 1873) centifolia 
muscosa - Grandes fleurs très doubles, rouge pourpre 
foncé, odorantes, à quartiers, très moussues, Floraison 
de juin à octobre. Hauteur 1,40 m à 1,60 m - Série K 
Eugénie Guinoisseau (B. Guinoisseau en 1864) centifolia 
muscosa - Rosier bien moussu, vigoureux à feuillage vert 
foncé, luisant. Fleurs doubles rouge cerise, ombré de 
He Eds Remontant. Hauteur 1,40 m à 1,60 m- 

rie 


Gabriel Noyelle (Buatois en 1933) centifolia muscosa - 
Rosier mousseux à fleurs doubles, orange saumoné, 
jaune pâle à la base des pétales, légèrement odorant. 
Remontant. Hauteur 1,20 m à 1,50 m - Série K 
Gloire des Mousseux (Laffay en 1852) centifolia 
muscosa - Beau rosier à port dressé, à feuillage vert 
pâle. Mousse verdâtre envahissant l'extrémité des tiges 
et la base des fleurs, grandes, très doubles, presque en 
quartiers, de couleur rose saumoné à rose plus pâle. 
Floraison très longue. Hauteur 1,20 m - Série L 
Jeanne de Montfort (Roberten 1851)centifoliamuscosa - 
Un des plus grands rosiers mousseux, à fleurs plates, 
semi-doubles, rose clair pur, parfumées. mousse brunâtre. 
Non remontant. Hauteur 1,80 m à 2,30 m - Série L 


Mme Edouard Ory (Robert en 1854) centifolia muscosa- 
Rosier moyennement mousseux, à grand et joli feuillage. 
Grandes fleurs bien rondeset pleines, globuleuses, rose 
carminé vif, doucement parfumées. Remontant. Hauteur 
1,50 m - Série L 

Mme Louis Lévêque (Lévêque en 1898) centifolia 
muscosa - Rosier dense à port dressé, au feuillage 
allongé vert brillant. Grandes fleurs globuleuses, rose 
pâle, parfumées. Remontant. Hauteur 1,50 m - Série L 


Mousseline (Portemer en 1855) Syn.: "Alfred de Dalmas” 
centifolia muscosa - Rosier à végétation compacte, peu 
épineux, légèrement moussu. Fleurs de taille moyenne, 
bien pleines, en coupe, ivoire carné, éclairé de rose très 
pâle. Floraison de juin à octobre. Hauteur 1,20 m - 
Série L 

Robert Léopold (Buatois en 1941) centifolia muscosa - 
Rosier mousseux aux remarquables fleurs chair, 
saumoné à centre jaune. couleur exceptionnelle. 
Remontant. Hauteur 1,20 à 1,50 m - Série L 


Salet (Lacharme en 1854) centifolia muscosa - Buisson 
mousseux à fleurs moyennes, très doubles, plates, rose 
vif, très odorant et remontant. Très agréable. Hauteur 
1,00 m à 1,20 m - Série K 


ABRÉVIATIONS POUR FACILITER LE CHOIX 


VÉGÉTATION 


: Basse 

: Moyenne 
: Haute 

: Très haute 


T : Disponible en tige 


CLASSIFICATION 


PL : Disponible en pleureur 
W: Grimpant non remontant 
R : Remontant (floraison jusqu'aux gelées) 


EMPLOI 


M: Massifs réguliers 
C : Pour fleurs à couper 
H: Pour haies 

O : Odorant 


ROSIERS TIGES : Suite aux fortes gelées de janvier/février 1985, les variétés disponibles en tiges sont très limitées. Nous consulter. 


"La reproduction des variétés protégées ou des appellations commerciales marquées du signe ® est interdite sauf autorisation préalable. 


L'authenticité de la variété est garantie par l'étiquette d'origine fixée à chaque rosier. Toute illustration photographique ou autre, destinée 
à la publicité de ces variétés est interdite sauf autorisation préalable. 


Ces conditions figureront sur toute offre en vente de rosiers des variétés précitées”. 
Nous travaillons de façon artisanale. Les végétaux sont arrachés la veille du jour de livraison, ce qui assure une bonne fraîcheur des 


plants fournis. 


La reprise des végétaux dépendant des soins donnés à l'arrivée, de la préparation du sol, de la plantation, des conditions climatiques et 
autres facteurs échappant au contrôle du vendeur, celui-ci ne peut la garantir. 


Sauf accord préalable, les enlèvements à la pépinière n'ont lieu que le samedi matin, de 8 heures 30 à 11 heures 30. 
Pour livraisons, (notamment thuyas et rosiers conteneurs) nous consulter. 
Etablissement fermé les samedi après-midi, dimanche et jours fériés. 
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Les prix indiqués dans chaque colonne quantitative sont valables pour autant de rosiers d’une MÊME 
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